αἩ 0 ΑΝΑΡΛΧΙΚύὁΣ τῃ 


Κάποτε, οι λαοί είχαν τους ηγέτες που τούς άξιζαν... 
Σήµερα, οἱ λαοί έχουν τους ηγέτες που τούς επιβάλλουν οι ΗΠΑ... 
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Περί «δημοκρατίας» 


Οι «εκλογές» της 7ης Μάρτη 2004 ξανάφεραν - για πολλοστή φορά - στο προσκήνιο 
το θέµα της «δημοκρατίας». Το ξανάφεραν, µε τον ἴδιο ανούσιο κι άνοστο τρόπο, µε 
τον οποίο το προβάλλουν - κάθε τέσσερα χρόνια, κατά το «σύνταγμα» - τα πολιτικά 
κόμματα της χώρας. 

Για πολλοστή, βέβαια, φορά, οι Αναρχικοί αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην «γιορτή 
της δημοκρατίας» - όπως έχουν βαφτίσει οι πολιτικάντηδες τις «εκλογές» - µε 
αποτέλεσµα να κατηγορηθούν και πάλι ως «αντι-δηµοκράτες». 

Η κατηγορία έχει εκτοξευθεί εναντίον µας τόσες φορές κι από τόσες πλευρές, που, 
τελικά, αρχίζουμε κι εμείς οἱ ίδιοι ν΄αναρρωτιόµαστε : Μήπως αληθεύει ; 

Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Ιδιαίτερα αυτήν την εποχή. 

Ναι ! 


Αν «δημοκρατία» είναι η δικτατορία µιας μειοψηφίας που επιβάλλεται µε την 
πλειοψηφία ενός παγιδευµένου, Χειραγώὠγηµένου και πειθαναγκασµένου 
εκλογικού σώματος, 

Αν «δημοκρατία» είναι το σύστημα διακυβέρνησης, κατά το οποίο Οἱ πολλοί 
ψηφίζουν, αλλά οι ελάχιστοι κυβερνούν, 

Αν «δημοκρατία» είναι το σύστηµα εκείνο, κατά το οποίο οἱ πολίτες µιας Χώρας 
έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν αυτούς που θα τους εκπροσωπούν απέναντι 
στην απρόσωπη εξουσία, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωµα να επιλέγουν τους 
εξουσιαστές τους και - πολύ περισσότερο -το αν θα εξουσιάζονται ή όχι, 

Αν «δημοκρατία» σηµαίνει να διαλέγεις τον καλύτερο υπηρέτη ξένων προς εσένα 
συμφερόντων, 

Αν «δημοκρατία» είναι µια µορφή πολιτεύματος, την οποία κάποιο! επιβάλλουν 
µε την δύναμη των όπλων τους και την στρατιωτική κατοχή της χώρας σου, 

Αν «δημοκρατία» σηµαίνει να σού επιτρέπεται η εκλογή πρωθυπουργού, όχι 
όµως και πρεσβευτή των ΗΠΑ, 


Τότε... 


ΝΑΙ |! 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 


Τί µάς μέλλεταὶ 5... 


ο 01 - 02: Διάσκεψη για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Γκράτς (Αυστρία) 

ο 01 : Λήγειη «Διεθνής Διάσκεψη Δώρητών για το Αφγανιστάν», πού άρχισε σήµερα (31/3) στο Βερολίνο 
(Γερμανία). 

ο 02: Εκλογές στην Σρι Λάνκα, µε δρακόντεια µέτρα ασφαλείας, «διά τον φόβον των Ταμίλ». 

ο 02: 0 υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Οοἱπ Ροννε]!, ολοκληρώνει (άρχισε στις 30/3) την επίσκεψή του σε 
Γερμανία και Βέλγιο. 

ο 03 : Πρώτος γύρος προεδρικών εκλογών στην Σλοβακία. 

ο 05 -23: Σύνοδοςτης Επιτροπής του ΟΗΕ για τον «Αφοπλισμό» (φυσικά, των «κακών»), στην Νέα Υόρκη 
(Π1Α). 

ο 05: Βουλευτικές εκλογές στην Ινδονησία. Οι ΗΠΑνθρωποι, που διαμένουν εκεί έχουν «βγάλειτην χρυσή», 
καθώς φοβούνται «χτύπημα των Ισλαμιστών»... 

ο 08: Προεδρικές εκλογές στην Αλγερία, 

ο 12: Οπρόεδροςτης Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, πηγαίνει να προσκυνήσει τον ΒΙ5Η, στο ράντσο του, στο 
Οτανξοτά του Τέξας (ΗΠΑ). 

ο 14-15: Σύνοδοςτης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, µε θέµα την «οδική ασφάλεια», στην Νέα Ὑόρκη 
(ΠΠΑ). 

ο 14: Βουλευτικές εκλογές στην Νότια Αφρική. 

ο ]4: Προεδρικές εκλογές στην Π.Γ.Δ. Μακεδονίας. 

ο 15: Βουλευτικές εκλογές στην Νότια Κορέα. 

ο 16-30: 12η Σύνοδοςτης Ἐπιτροπήςτου ΟΗΕ για την «Βιώσιμη Ανάπτυξη», στην Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). 

ο Ιδ- Ι9: Ετήσια σύνοδος και «Επιχειρηματικό Φόρουμ» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (Επτορεᾶῦ ΒαπΚ {ο Εεοοης[παοίίοη απά Ώενε]οριπεπί - ΕΒΕΤ), στο Λονδίνο (Βρεταννία). 

ο {6 : Πρώτος γύρος βουλευτικών εκλογών στα Κομµόρος {Ἀφρική) 

9 19: Συνάντηση υπουργών ενεργείας του «Δυτικού ἩΗμισφαιρίου» (όπῶς έχουν βαφτίσει οι ΗΠ Ανθρωποι την 
Νότια και Βόρεια Αμερική), στο Τηπίάαά απά Τοῦαρο. 

ο 24 -23: Σύνοδος τῆς «Δι-αμερικανικής Επιτροπής Γυναικών» (του «Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών»), 
στην Ουάσινγκτον (ΗΠΑ). 

ο 20: Πρώτος γύρος βουλευτικών εκλογών στην 1νδία. 

ο 22 -24: 4η Σύνοδος Κορυφήςτης ολομελείας της «Ομάδας για την Παρατήρηση τῆς Τής (4Ἠ0-4)», στο 
Τόκυο (απωνία). 

ο 22: «Παγκόσμια Ημέρα της Γης». 

ο 22: Δεύτερος γύρος βουλευτικών εκλογών στην 1νδία. 

ο 23 -24: Συνάντηση των υπουργών οικονοµικών των 7 πλουσιωτέρων χωρών (6-7), στην Ουάσινγτον 
(ΠΠΑ). 

ο 232: Λήγει (άρχισε στις 15/3) η σύνοδος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα», . 
Γενεύη (Ελβετία). 

9 24-25: Εαρινή σύνοδος του Αιεθνοῦς Νομισματικού Ταμείου καιτης Παγκόσμιας Τράπεζας, στην 
Ουάσινγκτον (ΠΠΑ). 

ο 25: Βουλευτικές εκλογές στην Ισημερινή Γουϊνέα, 

ο 25: Δεύτερος γύρος βουλευτικών εκλογών στα ορ (Αφρική) 

ο 25: Προεδρικές εκλογές στην Αυστρία. 

5 26: Τρίτος γύρος βουλευτικών εκλογών στην Ινδία. 

ο 25 -30: Σύνοδος Κορυφής του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ, για την Ευρώπη, µε θέµα «Διεύρυνση 
και Πέρα Από την Διεύρυνση», στην Βαρσοβία (Πολωνία). 

ο 25 -29: «Συνδιάσκεψη για τον Αντι-Σημιτισμό», στο Βερολίνο (Γερμανία), υπό την αιγίδα του 
«Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη» (ΟΑΣΕ). 
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διεθνή... διεθνή... διεθνή... διεθνή... διεθνή... διεθνἠ... διεθνἠ... δτεθ.. 





ΚΥΠΡΟΣ 

16/2/2004: Από τον Κυπριακό Τύπο: Η '"Αλήθεια": "Δρόμος χωρίς επιστροφἠ''. Σύµφωνα µε τους διεθνεὶς 
μεσολαβητὲς η λύση του Κυπριακού µέχρι τις 21 Απριλίου, πμερομπνία διεξαγωγής τῶν δημοψηφισμάτων, 
θεωρείται δεδομένη. ἁ 19/2/2004: Ο Γκούντερ Φερχόϊνκεν ερωτηθεῖς ψὑύρώ απὀ το ρόλο της Ε.Ε. αναφορικά 
µε το κόστος της λύσης του Κυπριακού υπενθύμισε ὅτι "υπάρχουν περίπου 300 εκατ. ευρώ για να διατεθούν 
στην τριετία 2004 - 5 -6, εκ τῶν οποῖων πέραν τῶν 250 εκατ. εἶναι ύια το βόρειο τμήμα προκειµένου να 
προχωρἠσει οικονομικά και κοινωνικά. "Τα κονδύλια μπορούν να διατεθούν ἆμεσα, αλλά ασφαλώς θα πρέπει 
να υπάρξουν οἱ δομὲς στα κατεχόμενα για να διασφαλίσουμµε την αποτελεσματική χρήση τῶν χρημάτων αυτών... 
Η Ε.Ε. εἶναι ἔτοιμη να διοργανώσει µια διάσκεψη δωρπτώὠν, η οποία εἶναι προς το συμφέρον κα! των ΠΠΑ... 
Το πιο επικίνδυνο θα ἧταν να συψφκληθεί µια διάσκεψη δωρητών πριν τα δημοφηφίσματα"'. ᾗ Το Τμήμα Δασών 
του υπουργείου Γεωρνίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προτρέπει το κοινό, κατά τις εξόδους του στα 
δάσῃᾳ µε την ευκαιρία της Καθαράς Δευτέρας, να αποφεύγει το κὀψιμο ἡ το ξερίζωμα ανριολούλουδων και 
θάμνων. Τονίσεται ὅτι σύµφωνα µε τη Δασική Νομοθεσία, απαγορεύεται η εκρίζωση φυτών ἡ το κόψιμο 
ολόκληρου ἦ ακόµη μέρους τους, απὀ οποιοδήποτε Πρατικό Δάσος χωρίς τη σχετικἠ ἄδεια του Διευθυντή 
Τμήματος Δασών. Για τους παραβάτες, η νοµοθεσία, προβλέπει πρόστιμο μέχρι Ε 1.000 ἡ φυλάκιση μέχρι 9 
μήνες ᾖ και τις δύο ποινές. ὁ Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Λικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως Δρα Λάζαρου Σ. Σαββίδα στην Ημερίδα µε θέµα "Κοινωνική επανένταξη και ενσωμάτωση τῶν 
κρατουμένων"... Πολλὲς φορές π ἴδια κοινωνία περιθωριοποιεῖ και αποθἑτει στα ἄτομα αυτά τη σφραγίδα του 
"στίψματος"... Οἱ πρὠπν κρατούμενοι αντιμετωπίζουν ποικίλες δυσκολίες, κινδύνους, αβεβαιότητα και 
επιφυλάξεις όσον αφορά στα διάφορα επίπεδα επανένταξης, δπλαδή το κοινωνικό, το επαγγελματικό, το 
οικοψενειακό, αλλά και το επίπεδο της ατομικής και ψυχολοψικής τους κατάστασης... Εισηγητής στην Ημερίδα 
αυτή εἶναι ο Βρετανός εμπειροψνώμονας σε θέματα Φυλακών κ. ἆοηπ Μαν, για να µας καθοδηψἠσει και να µας 
μεταφἑρει τις δικές του επιστημονικές γνώσεις και εµπειρίες. Η συνεργασία µας µε τον κ. ΜΑΥ ξεκίνησε από το 
Μάρτιο του 2003 εκπροσωπώντας την Υπηρεσία Φυλακών της Αγγλίας και Ουαλίας, ο οποῖος, επισκἐφθπκε την 
Κύπρο ψια να μελετήσει και να αξιολογήσει το Τμήμα Φυλακών εφ' ὅλης της ὖλῃς: οργάνωση, δομή, 
λειτουργία, μεταχείριση και κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, κτιριακὲς εψκαταστάσεις, εκπαΐδευση 
Προσωπικού και κρατουμένων, ασφάλεια. (Σηµείώση του Αναρχικού: Αναμφισβήτη η πείρα τῶν Βρεταννών στα 
σωφρονισιικἀ θέµατα... Από τα Φυλακισμένα Μνήμµατα μἐχρι τον Βοδῦν ΦᾶΠᾶς... Πώς να µπν Ζητοῦν τις 
επιστημονικές τους γνώσεις οἱ νεο - ανεξάρτπτοι αρμόδιοι της Αυπριακής Δημοκρατίας): κ 20/2/2004: “Ὁ 
Φιλελεύθερος": '"Μορατόριουμ ἐξι χρόνων''. Ο Ντενκτάς Ζήτησε μεταβατική περίοδο ἐξι χρόνων μετά τη 
συμφωνία ψια την επιστροφή προσφύγων και για τις εδαφικές αναπροσαρμογὲς. 5 Η "ΟοΥΡΠπυς5 ΜΑΠ."':Ο 
βουλευτής του ΔΗΚΟ Μάριος Ματσάκης αρχίζει προσωπικἡ εκστρατεία εναντῖον του σχεδίου Ανάν. ὁ Η 
προσφορά της Βρετανίας να παραχωρήσει πίσω στην Κυπριακή Δημοκρατία περιοχή των Βρετανικών Βάσεων 
παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ὡς μέρος ευρύτερης διευθέτησης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο 
ἐκπρόσωπος Τύπου τῶν Βρετανικών Βάσεων Ντένις Μπαρνς. κ 1/3/2004: "Το Θάρρος"': ᾿Επιχειρούν αγορά 
της λύσης''. Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται Ε/Κ και Τ/Κ απὀ ΗΠΑ και Η.Ε. για υπογραφή του σχεδίου Ανάν. 
Η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να συνεισφἑρει μισό δισεκατομμύριο λίρες για οικονομική στήριξη της 
λύσης και το Στὲϊτ Ντιπάρτμεντ ετοίμασε ἧδη σχὲἑδιο νόµου για υποστήριξη του νέου κράτους πριν απὀ το τέλος 
Μαρτίου, το οποίο προηγουμένως θα πρέπει να εγκριθεῖ από τη βουλή και τη γερουσία... ὃ Ο Φιλελεύθερος": 
"Πονοκέφαλος το κόστος λύσης''. Τα Η.Ε. αλλά και μεσολαβητές που εκπροσωπούν ξένες κυβερνήσεις 
ανησυχούν για το γεψονὸς ὅτι το κόστος της λύσης θα επηρεάσει αρνητικά την τελικἠ τοποθέτηση των Ε/Κ στο 
δημοψήφισμα της 21ης Απριλίου... ὃ Σε δηλώσεις κατά την άφιξη του Χθες στο αεροδρόµ]ο Λάρνακας, ο Τ. 
Γουξστον, εἶπε ὅτι "ποιος απαντήσει αρνητικἁ, ψια.τη:λύσπ του Κυπριακού, θα Φέρει ἑνα απίστευτα αρνητικὀ 
και βαρύ φορτίο σε σχέση µε τις αποφἁσεις τους, για το μέλλον της Κύπρου". Λύση στη βάση του κοινοτικού 
κεκτηµένου και όχι στη βάσπ του σχεδίου Ανάν επιθυμεί το Σωματείο ''Αδούλωτη Κερύνεια᾽, το οποῖο καλεί τον 
λαό, στην περίπτωση που η πολιτική ηγεσία της Κύπρου δεν καταφἑρει να το πετύχει στις διαπρανματεύσεις, να 
προετοιμαστεί να απαντήσει αρνητικἀ στο δημοψήφισμα. κ 2/3/2004: 'Ἡ Μάχα"'. ''Απορρΐπτεται η απειλή 
Γουξστον''. Στην απειλἠ του Γουέστον για βαρύ τἶμημα που θα καταβάλει η πλευρά που θα απορρἶψει στο 
δημοψήφισμα το σχέδιο Ανάν αντέδρασαν έντονα κόμματα και πολιτικοί παράγοντες, ενώ ο Τάσσος 
Παπαδόπουλος προειδοποΐπσε δημόσια ότι οἱ απειλὲς και οι εκβιασμοί προς τον κυπριακὀ λαό θα φξρουν τα 
αντίθετα αποτελέσµατα. ὃ 'Ἡ Σημερινή'': '"Αναγιωτοί µας οἱ ἐποικοι''. Επίσημο ἐγγραφο του υπουργείου 
Οικονομικών επισημαϊνει ότι οι Ε/Κ θα επωμιστούν.το κόστος λειτουργίας του ομόσπονδου κράτους σε 
περίπτωση λύσης του Κυπριακού µε βάση το σχκἑδιο:Ἀνάν. ὁ Απαράδεκτες και προσβλητικὲς τόσο ψια τους Ε/Κ 
ὅσο και ψια τους πολίτες της Αμερικής, χαρακτήρισαν.ο) Νέοι Ορίζοντες (ΝΕΟ) τις δηλώσεις του Τόμας. 
Γουέστον προχθές στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Σε ανακοϊνῶση των ΝΕΟ αναφἑέρεται ὅτι οἱ δηλώσεις αυτές 
"επαναφέρουν στη μνήμη µας την αμερικανικἡ πολιτική του '70 για την οποία δεκαετίες μετά ο πρώην 
προεδρικός απεσταλμένος Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη”. κ 3/8/2004: "Δεν τίθεται 
θέμα αλλαγἡς σιπν πολιτική αναγνώρισης του Ηνωμένου Βασιλείου", δήλωσε απόψε εκπρόσωπος Τύπου του 
Βρετανικού υπουργεἶου Εξωτερικών. Σχολιάζοντας δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας Τζακ Στρο 
στο ΟΝΝ-ΤΙΒΙ στην Κωνσταντινούὐπολπ, ο εκπρόσωπος ανέφερε ὅτι "ο ΥΠΕΞ παρέθεσε των πρανματικότητα 
τῶν δύο χωριστὼν δημοψηφισμάτων, που θα δώσουν στις δύο κοινότητες την ευκαιρία να Ψπφίσουν το σχέδιο 
Ανάν.". ᾧ Η "Αλήθεια": Την προειδοποἶπσπ τῶν Αμερικανών και των Ευρωπαίων για τις συνέπειες που θα 
ακολουθήσουν την τυχόν απόρριψη της λύσης στο δημοψήφισμα επανέλαβε χθες και ο απεσταλμένος του 
ρωσικού Ὑπουργείου Εξωτερικών στο Κυπριακό Αλεξάντερ Αλεξένιεφ. ὁ "Η Σημερινή" 'ἨἩ λύση θέλει 15,6 δις 
λίρες". κ 4/3/2004: Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζακ Στρο δήλωσε ότι ω-ἔνταξπ µιας διαιρεµένηας 
Κύπρου στην Ε.Ε. δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός... Ὁπῶς μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων 
Ανατολἡ, ο Βρετανός ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμῃ ότι π ἔνταξπ της Τουρκίας στην Ε.Ε. θα εἶναι επωφελἠς για την 
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Κοινότητα... Σύμφωνα µε το ΡόἵἹερς, ο Βρετανός ΥΠΕΞ μιλώντας στο ΟΝΝ-ΤΟΕΙΚ, "προέβη σε ἔμμεσῃ ε. 
προειδοποίηση προς τους Ελλπνοκύπριους ότι δεν θα πρέπει να δείχνουν αυταρἑέσκεια αναφορικά µε την 
μελλοντική τους θέση στην Ε.Ε.'. ὁ Ο ΥΠΕΞ της Βρετανίας Τζακ Στρο χρπσιµοποΐπσε 'αδόκιμους ὁρους'' στις 
Χθεσινές ὁπλώσεις του και 'δεν το εκλαμβάνω ὅτι ο κ. Στρο µας προειδοποιούσε για συνέπειες’, δήᾷλωσεο 
υπουῤγὸς Εξωτερικών Γιῶργος Ιακώβου. Πρόσθεσε δε, ότι μόλις πλπροφορήθηκε για τις δηλώσεις Στρο ἔδωσε 
εντολή στην Ὕπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο, π οποία "επικοινώνησε µε το Φόρεϊῖν Όφις και ἕκαναν 
τῃ γνωστή δήλωση ὅτι π θέση της Μενάληας Βρετανίας στο Κυπριακό δεν αλλάζει’... Ἡτανε χρήσπ "ασαφών και 
αδόκιµων”" όρων στη διπλωματική ψλώσσα, εκ μέρους του κ. Στρο. Όλα αυτά και ὅσα ἄλλα γνωρίζω τα 
επισήµανα στον Ύπατο Αρμοστή της Βρετανίας, ο οποίος '' ανέλαβε να εξασφαλίσει το ακριβὲς κείμενο και το 
πλαίσιο στο οποῖο δπλώθπκαν αυτά". κ 5/3/2004: Ο ''Πολίτης'' 'Δόλωμα Ερντογάν µε 229060 στο χάρτπ'', Νέα 
εντυπῶσιακήἡ κίνηση φαίνεται ὅτι ετοιμάσει ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δἠλώσε ὅτι πρόθεση της Τουρκίας εἶναι 
"να δώσει ἔδαφος ἐναντι της ειρήνης''. Τουρκικὲς πηγὲς ανέφεραν ὅτι π τουρκική πλευρά εἶναι ἔτοιμη να 
περιορίσει ακόμα και στο 2306 το ἔδαφος του τ/κ κρατιδίου εάν π ε/κ πλευρά δεχθεί µείωση του ποσοστού των 
Ε/ΕΚ που θα επιστρέφουν. κ 6/3/2004: 'Ἡ Σημερινή'' "Συμφόρπσπ'' στους αιθἑρες λόψω μεταφοράς 
ψηφοφόρων απὀ την Κύπρο στην Ελλάδα ψια τις εκλογὲς. ὁ Η "ΟΥΡΕΟ5 ΜΑΙ ''. "Ο Ντε Σότο αμφιβάλλει ψια 
Ἀύση μέχρι τις 22 Μαρτῖου"' (Σηµε[ίώση του Αναρχικού: ὈὉπως ἔχει γίνει γνωστό, αν αποτύχουν οἱ διακοινοτικές 
διαπραγματεύσεις, ο Κόφι Αννάν θα αναλάβει να λύσει το Ἀυπριακό, ερήµπν ἰου Ντενκτὰς και του 
Παπαδόπουλου). Απαντώντας σε ερὠτησπ εν το οποιοδήποτε εκλοψικόὁ αποτέλεσµα στην Ελλάδα θα 
επηρεάσει την εξωτερική πολιτική της χώρας στο Κυπριακό, ο Τάσσος Παπαδόπουλος εἶπε ότ οποιοδήποτε και 
αν εἶναι το αποτέλεσµα τῶν εκλογών π πολιτική της Ελλάδας ψια στήριξη του κυπριακού λαοῦ καὶ της Κύπρου 
πρέπει να θεωρείται δεδομένπ''. κα 7/3/2004: 'Ο Φιλελεύθερος": Ο εκπρόσωπος τΏς αμερικανικής πρεσβείας 
'στην Κύπρο δήλωσε Χθες στην εφημερίδα πὠς δεν υπάρχουν σχέδια ψια στᾶθµευσηω αμερικανικών στρατευμάτων 
στην Κύπρο, ενώ πλπροφορίες του 'Φ'' σημειώνουν πώς ψια των επιτήρπσηπ της ειρήνης καὶ τη διασφἀἆλιση της 
ομαλής εφαρμογής της συμφωνίας θα σιἆάθµευαν στρατεύματα των ΗΠΑ στη Μόρφου και το Λευκόνοικο. ὁ Η 
ὉΡΟΝΡΑΥ ΜΑΗ". Σύμφωνα µε δηλώσεις του υπουρφού Εξωτερικών Γιώργου Ιακώβου, ο οποῖος κληθεῖς να 
σχολιάσει για τῃν πιθανότητα οι ΗΠΑ να θέλουν να ἔχουν στρατιωτικἠ παρουσία στο νησί και μετά την 
επανένωση της Κύπρου, εἶπε πως δεν υπάρχει ἕνα τέτοιο ενδεχόμενο αν και δεν εἶναι και απίθανο. Ἄ 
9/3/2004: Η ""Σημερινῇ''; "Στους δρόµους οι πατατοπαραγωφψοῖ1"'. Οἱ πατατοπαραψωψοί Λάρνακας και 
Αμμοχώστου, µε περισσότερα απὀ 120 τρακτέρ, συψκεντρώθηκαν το πρωί στο δρόµο Ξυλοφάψου - Ορμήδειας,.. 
Μελανό σημείο στων εκδήλωση ἧταν το κάψιμο σηµαῖας της Ε.Ε. απὀ πατατοπαραγωνδό!!{ - "Οι "τρομοκράτες" 
Γουέστον, Στρο, Χάνεϊ και οι ντόπιοι κλακαδόροι τους". Του Σάββα Ιακωβίδη. Τι θα κάνουν οἱ ΗΠΑ; Θα 
επιβάλουν "νέα τάξη πραγμάτων", όταν οραματίζονται µια Μεψάλη Μέσω Ανατολή, ειρηνικἡ, δημοκρατική και 
ενσωματωμένη στην κοινωνία των ελευθέρων λαών; Τι.θα κάμει η Βρετανία; Θα αναιρἑέσει την υπογραφή της 
στο πρωτόκολλο 10 και την ἔψκριση του βρετανικού Κοινοβουλίου στην ἐνταξπ της Κύπρου; Δεν µπορεῖ].. Θα 
διερώτηθεί κανεὶς: Γιατί όλοι λύὑσσαξαν να λύσουν το Κυπριακό, ΠΡΙΝ απὀ την 1π Μαΐου; Ο καθένας ψια 
δικούς του λόγους και γ]α τα δικά του συμφέροντα. ΟΙ ΗΠΑ, επειδἠ π Κύπρος εντάσσεται στο νέο αμερικανικό 
διπλωματικό και πολιτικό ὁραμά της γ]α την περιοκἠ. ΗἩ Βρετανία, επειδή διά του Σχεδίου Ανάν τσιμεντώνει 
στον αιώνα τον ἅπαντα τις Βάσεις της. Η Ευρώπη, επειδἡ δεν θα ἔχει ακόµα ἕναν μπελά στο κεφάλι της, ἵαι ῃ 
Τουρκία, να αρπἀἆξε! και να κρατήσει, διά της υπονραφἠὴς µας, όσα μπορέσει περισσότερα, χωρίς να δώσει 
τίποτε... Όλοι ὅμως δεν ἔχουν καταλάβει, ότι, δεν εἶμαστε πια στη δεκαετία του 1960 - 70... - Τέσσερα 
δισεκατομμύρια δολάρια Ζπτά ο Ντενκτᾶς, και μάλιστα προκαταβολικά, προκειµένου να μετακινηθούν οἱ ἔποικοι 
και οἱ Τ/κ από την περιοχἠ εκεῖνηπ που θα επιστραφεῖ υπό ε/κ διοίκηση μετά τη λύση. Στην ουσία, ο κατοχικὀς 
ηγέτης επιχειρεί να κλείσει την πόρτα της επιστροφἠς ὀχι μόνο τῶν προσφύγων που θα επιστρέψουν υπό τ/κ 
διοίκηση, αλλά και εκεῖνων που θα τεθούν, μετά απὀ,μεταβατικἡ περίοδο, κάτω απὀ ε/κ δοίκηση. Ο κ. 
Ντενκτάς κατέθεσε Χθες, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ἐγγραφο στο οποἷο επιχειρεί να κατοκυρώσει, ὅπως 
ὑποστηρίσει, τα δικαιώματα όσων πολιτών του ψευδοκράτους θα μετακινηθούν λόγω των εδαφικών 
αναπροσαρμογών... Επειδή οι Τ/κ δεν διαθέτουν τα χρήματα, εισηγείται να τα πληρώσουν ξένοι, κα! δη ῃ Ε.Ε. 
Διαφορετικά, θα πρέπει να τα καταβάλουν οἱ Ε/κ εἄν θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Εάν του δοθούν 
τα 4 δισεκατομμύρια π μετακίνηση των Τ/κ και των εποἶκων θα μπορεί να ψἶνει ὅταν οἱ θα ετοιμαστοῦν οἱ νέες 
οικίες τους στο τ/κ συνιστών κράτος, Ταυτοχρόνως, ὅμως, θέτει και ἑναν ἆλλο συναφἠ ὀρο. Κανεῖς Τ/κ ἡ 
ἔποικος δεν θα μετακινηθεί εἄν δεν οικοδομηθεί η ευρεθεῖ γι’ αυτόν νέα οικία και επικερδἠς εργασία... 
20/8/2004: 'Ἡ Μάχη": "Διαδικασία ελβετικού Ντέϊτον:'. Εξασκούνται ασφυκτικὲς πιέσεις τόσο προς την ε/κ 
πλευρά, ὁσο και προς την Ελλάδα απὀ διάφορες χώρες.και ειδικἁ τις ΗΠΑ, για λύση του Κυπριακοῦ... Σε 
τηλεφωνικἡ δημοσκόπηση που διενήργησε το γραφε[ο.οικονομικὠών και στατιστικών μελετών Ἑοοποπιατκοαῖ σε 
δείγμα 582 ατόμων καταδεικνύει πως το 7006 των προσφύγων θα ψηφίσουν 'όχι' στο σκἑδιο Ανάν. ὁ Ο ''Νἒέος 
Τύπος": 'Η ευθύνη του Προξδρου"'. Ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο στην οποῖα 
υπογραμμίζεται ὅτι ''δεν χωράνε αστεία οὗτε και αυτοσχεδιασμοί µε την υπογραφή που θα διαλύσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία και θα δεσμεύει τον βίο µας εις το διπνεκές''. κ 21/3/2004: Ο "Πολίτης": Σὐμµφώνα 
µε δημοσκόπηση της 'Αο Νἰοἰςαεπ’' το 7006 τῶν ερωτηθέντων συμφωνεί µε τους χειρισμοὺς του Προέδρου 
Παπαδόπουλου στις συνομιλίες ενώ 6806 δπλώνει ὅτι δεν επιστρέφει σε πόλεις και χωρία υπό τ/κ διοίκηση. 
Επιδεικνύεται µια ''αδικαιολόψητη ανοχἠ"' απέναντι στη συμπεριφορά της τ/κ πλευράς στις συνομιλίες, δήλωσε 
σήµερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Νίκος Κατσουρίδης, προσθέτοντας ὁτι εν αυτή τΏ 
συμπεριφορά την εἶχε ο Τάσσος Παπαδόπουλος 'τόσο τρίτοι καλοθελητὲς ὁσο κα! ορισμένοι ντόπιοι 
καλοθελητές θα Ζητοῦσαν να τον κρεμάσουν στων Πλατεία Ελευθερίας''. » Όχι στο σχέδιο Ανάν 
βροντοφώναξαν σήµερα περισσότερα απὀ 1.000 ἁτομα που ἔδωσαν το παρὀν τους στην εκδήλωση διαμαρτυρίας 
που ορψάνωσε το Σωματείο Αδούλώτη Κερύνεια στο κλειστό στάδιο Ολύμπια στη Λεμεσό. κ 22/8/2004:0 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πατ Κοξ συναντήθηκε σήμερα µε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο, µε τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις ευρωτουρκικὲς σχέσεις. 
κ 25/3/2004: 'Ἡ Μάκα"'. "Νέα προκλητικἡ ενέρψεια"” των κατοχικὠν δυνάμεων, οἱ οποίες απἀγαγαν τῃν 
Κυριακή το βράδυ Ε/Κ αστυνομικό, τον 27χρονο Κυριάκο Πρωτόγερο απὀ τΏ Δακατάμια, ο οποῖος υππρετεῖ 
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στον Αστυνομικό Σταθμό Πποοτας και την ώρα της απαφωγἠς του εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία πλησίον 
της ζώνης κατάπαυσης του πυρός. Ὁ Φιλελεύθερος”: Αυξημένα εἶναι τα μέτρα ασφάλειας στις πρεσβείες των 
ΠΠΑ και του [σραἡλ στη οσα. μετά τη δολοφονία στη Γάζα του πνευματικού ηψέτη των Παλαιστινίων και 
της οργάνωσης ''Χαμᾶς'' σεῖκπ Αχμὲι Γιασῖν. Τη λήψη ἕκταμτων μέτρων γύρω απὀ την πρεσβεία τους ζήτησαν 
απὀ τις κυπριακές Αρχὲς οι Ισραπλινοί, οἱ οποίοι φοβούνται αντίποινα.  Η "Χαραυψά"'. Σύλληψη απὀ τις 
κατοχικὲς δυνάμεις του Τ/Μ δημοσιογράφου Χουσεῖν Χαλίλ, ο οποῖος συνεργάζεται µε το ΒΙΐέ ψια το 
καθημερινὸ πρόγραµµα του Ἱδρύματος '"Μπισ''... / Οἱ λαοί τιμωροὺν τώρα τα ψέματα του Μπους, Την αλήθεια 
ότι το ”ράκ δεν κατεῖχε ὅπλα μαζικής καταστροφἠς την πλήρωσαν µε τῃ Ζωή τους χιλιάδες αθώοι. Μεταξύ αυτών 
και Αμερικανοί στρατιώτες. Η ελάχιστη αποζημίωση γι αυτοὺς τους αθώους θα ἧταν τώρα το Πιθᾶ ομἱρᾶ της 
Αμερικής ὄχι στα λόψια αλλά στην πρἀξπ. Δηλαδή οι ΗΠΑ να σταματήσουν να συμπεριφέρονται σαν ο 
παγκόσμιος χωροφύλακας, επιβάλλοντας κατά επιλεκτικό, συμφεροντολοψικό ακόµα και βίαιο τρόπο την ειρήνη, 
το δίκαιο καὶ τη δημοκρατία όπως οι ἴδιες τα αντιλαμβάνονται. Οἱ χιλιάδες Νεοῦρκέζοι, αλλά και ἄλλες τόσες 
χιλιάδες Ευρωπαίοι που διαδήλωσαν προχθὲἑς κατά της πολιτικής Μπους «που στην ουσία εκτρέφει και ποτίζει 
το θπρῖο της τρομοκρατίας» ἔστειλαν το μήνυμα ὅτι αυτή η πολιτική εἶναι καταστροφικἡ ψια το παγκόσμιο, για 
των ανθρωπότητα και πρέπει να σταματήσει. Για να σταματήσει π βία και το αιματοκύλισμα της Παλαιστίνης, η 
ανάφλεξη στο Κόσοβο αλλά και η ανοχή σε κάθε εἶδους τρομοκρατία ὅπως εἶναι η τουρκική κρατικἡ 
τρομοκρατία σε βάρος αδύναµων στρατιωτικἁ κρατών, ὅπως εἶναι Π χώρα µας. Ο κόσμος χρειάζεται ειρήνη και 
διάλογο ψια να λύσει τα προβλήματα της δηµοκρατίας, της φτώχειας και της ανισότητας, Δεν χρειάζεται οὖτε 
εθνοκάθαρση ψια να εμπεδωθεί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, οὗτε και κατοχή ψια να εμπεδωθεῖ η 
δημοκρατία ἡ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το μήνυμα, ὅλος ο κόσμος, ο κἀάθε πολίτης, στην κάθε χώρα, 
μπορεί και οφείλει να το στέλλει στην κυβἐρνπσή του και στους πολιτικούς µε τον δικὀ του δημοκρατικό τρόπο, 
Αυτό έψινε στην Ισπανία και εἶναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν τώρα καὶ όλοι οι ἆλλοι λαοί που δεν 
ανέχονται να τους εμπαΐζουν οἱ διάφοροι Μπους. / Η δολοφονία του Γιασίν και κάποιοι αναπόφευκτοι 
παραλλπλισμοί - Σε ποιο διεθνὲς πρὀβλημα ἐδώσαν πραγματική λύση οι ΗΠΑ; ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΔΙΔΗ Η άνανδρη δολοφονία του ανάππρου πνευματικοὺ πψέτη της Χαμᾶς Αχμέντ Γιασῖν, κάτω απὀ 
ταν "οφπλή” επίβλεψη του προστατευόµενου, απὸὀ τον Μπους, χασάπη Σαρόν, συνιστά ἑνα ακόµη πλήψμα -ἴσως 
το ισκυρότερο- στις προσπάθειες για ειρήνευση στη Μ. Ανατολή. Ορισμένοι θα σκεφτούν: "Μα τι ἦταν ο 
Γιασῖν:” ἡ "τι εἶναι η Χαμάς;", και θα σπεύσουν ν’ απαντήσουν: "Ἔνας τρομοκράτπς” και "μια τρομοκρατική 
οργάνωσπ". Αν ὅμως θέλει κανεῖς διαλεκτικἀ να προσδιορίσει τι ἦταν ο Γιασῖν και τι εἶναι π Χαμᾶς, οφείλει 
πρωτίστως να διερωτηθεί τι εἶναι το Ισραήλ, τι εἶναι ο Σαρόν και τι εἶναι οἱ ΗΠΑ; Μέσα απὀ ποιες συνθἠκες 
θεμελιώθηκε η απελευθερωτική δράση των Παλαιστινίων; Ποῦ τελικά βρίσκεται το δίκαιο και πού το ἁδικο; 
Ειδικά το τελευταίο εἶναι ἕνα ερώτημα το οποίο όλο και πιο σπάνια απασχολεί τους επίδοξους εκφραστές ενὸς 
ολισθηροῦ δημόσιου προβληματισμού. Ουδόλως επιχειρὀ να εξωραῖσω ἡ να δικαιολογήσω οποιαδήποτε 
ἐκφανση της τρομοκρατίας. Απλώς θέλω να βάλω μερικά πράγματα στη θέσω τους, σύμφωνα µε τη δική µου 
κοσμοθεωρητικἡ αντίληψη ψια τον κόσμο. Μια αντίληψη Π οποία μοιράζεται τις ἴδιες αξίες μ' εκείνες που 
οδήγησαν, το περασμένο Σάββατο, εκατομμύρια διαδηλωτών ανἁ τον κόσμο να υπενθυµίσουν το "ὄχι" τους στην 
εισβολή και κατοχή του [ράκ, αδιαφορώντας ὅτι ο Σαντᾶμ ἦταν ένας δικτάτορας... Αν λοιπόν και ο Γιασῖν ἦταν 
τροµοκράτης, τι εἶναι ο Σαρόν και ψιατὶ κανεῖς δεν τον δολοφονεῖ κι αυτόν; Αν π Χαμάς εἶναι τρομοκρατική 
οργάνωση, τι εἶναι οἱ μυστικὲς υππρεσ]ες του Ισραήλ ο πάνοπλος στρατός τους που "φυτεύει" σφαίρες σε 
παιδικά κεφαλάκια; Εν τέλει, ποιος εἶναι ο πραγματικὸς τρομοκράτης; Αυτός που µια μέρα αποφασίζει να 
Ζωστεί 50 κιλά εκρηκτικἀ και να πάρει στο θάνατο μαξὶ του ανυποψίαστους πολίτες επειδή απέμεινε χωρίς 
ελπίδα, επειδἠ τα περισσότερα εδάφη της πατρίδας του κᾳτέχονται, επειδἠ δεν ἔχει δουλειά, φαῖ, νερό και 
μέλλον να δώσει στα παιδιἁ του; Ἡ εκείνος που µε μαθηματικἡ ακρίβεια τον οδηψεί στα απονενοπμένα 
διαβήµατα, αφαιρώντας του οποιαδήποτε δυνατότητα να ὑπερασπιστεί µε ἆλλα μέσα το δἰκαιό του; Εἶναι 
περισσότερο τρομοκράτης αυτός που πολεμά για την ελευθερία του, σκοτώνοντας κα! ἅμαχους, από τον 
καταπιεστή ο οποίος εφαρμόσει μεθόδους κρατικής τρομοκρατίας; Ο πρὠτος εξαναγκάἀζεται να αδικοπραψἡἠσει 
επ{ αθώῶν, ο δεὗτερος, στο πλαίσιο συγκροτημένης πολιτικής φιλοσοφίας, οδηγεί ολόκληρους λαοὺς στην 
απελπισία κα! τους εξωθεῖ συνειδητά στην αποθυµατοποίπσῃπ, ὡς ἆλλοθι στα δικἀ του Φρικιαστικά και 
ασυγκρίτως βαρύτερα εγκλήματα. Εἶναι περισσότερο τροµοκράτης ο Μπιν Λάντεν απὀ εκείνους που τον 
δημιούργησαν; Δυστυχώς οἱ ΗΠΑ δεν κατάφεραν να επιλύσουν κανένα διεθνὲς πρόβλημα στον κόσμο ψιατὶ 
ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για το δίκαιο. Αντιθέτως, ενδιαφἑρονται να διοργανώνουν σεμινάρια για επίλυσῃ... 
ψυκολογικών διαφορών, πλασάροντας έτοιμες συνταψὲς' στους συμμετέχοντες, τις οποίες βλέπουμε 
αναδημοσιευμένες,εν εἶδει "εκλογικευμένης" δημοσιογραφίας; και.στην Κύπρο, ενώ την ἴδια ώρα καλύπτουν τον 
δολοφόνο Σαρόν, διαλύουν το [ράκ και το Αφγανιστάν, αιματοκυλοῦν τῃ Γιουγκοσλαβία, προτεκτορατοποιούν 
το Κόσοβο (µε τους "εκλογικευμένους" αρθροψράφους να σιωπούν). Οι ΗΠΑ εξισώνουν τον Πρόεδρο 
Παπαδόπουλο µε τον Ντενκτάς και επειδή δεν εἶναι αρκετό να τον εξισώνουν εκείνοι, αφού ἔχουν απωλέσει 
κάθε ἴχνος έξωθεν καλής μαρτυρίας, "ενθαρρύνουν" πρόθυµους δικούς µας να το πράττουν. Οἱ ΗΓΙΑ που 
ενθαρρύνουν τους του Σαρόν να δολοφονούν τους "τρομοκράτες" τύπου Γιασίν, δεν θα μπορούσαν ποτὲ να 
κάνουν οτιδήποτε ἆλλο απὀ το να επιβάλουν µια κακἠ λύση και στῃπν Κύπρο, που μπορεὶῖ να µην συμβαδίσει µε 
το "όραμα” του Ντενκτάς, απαντά ὅμως ικανοποιητικἀ στα ορᾶματα τῶν εκλεπτυσμένων διαδόχων του και, 
κυρίως, στα δικἁ τους οράματα. Όσοι λοιπόν αντιτίθενται στο δόγµα του "όσοι δεν εἶναι μαζί µας εἶναι εναντῖον 
μας”, δεν εἶναι δυνατὀν.να δίνουν λευκή επιταψἠ στα γεράκια του Πενταγώνου ψια να χαράξουν το μέλλον µας. 
Όσοι ανατρικιάζουν µε τα εγκλήματα του Σαρὸν δεν εἶναι δυνατόν να επικροτούν τους Πατρὀνες του, όταν αυτοί 
παρουσιάζονται ως ειρηνοποιοί στο Κυπριακό, Και δεν εἶναι βεβαίως δυνατὀν ν' αναπαράψουν τους 
εκφοβισμούς τους, ν’ αποδἔχονται μοιρολατρικἀ το ἁδικό τους, να µπν αντιδρούν και να διεκδικούν. Να 
συναινούν δπλαδἡ στον θρίαμβο της διεθνούς τάξης πραγμάτων εν Κύὑπρω, αλλά ν᾿ αντιδρούν στην επιβολή της 
ανά τον κόσμο! ὁ Η λεγόμενη βουλή στα κατεχόμενα ενέκρινε Χθες το απὀψευμα το "νομοσχέδιο'' ψια τη 
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για 1ῃ λύση του Κυπριακού. Το 'νομοσκέἑδιο'' εψκρίθηκε µε ομοφωνία των 
ψηφισάντων “βουλευτών''. Αποχή τἆρησε το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, οἱ βουλευτές" του οποίου δεν µετεἶχαν 
στην συνεδρία, εκτός απὀ τον Σαλίχ Μίρογλου. Ο κ. Μίρογλου, σε µια σύντομη ομιλία του, εἶπε πως το 
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δημοψήφισμα αντιβαϊΐνει του λεγόμενου συντάγματος του ψευδοκράτους του 19585 και στη συνέχεια απεχώρησε 
απὀ την ψευδοβουλή. ὁ Εἶμαστε ἔτοιμοι να πούμε και ναι αλλά και όχι στο σχέδιο Ανάν, δήλωσε Χθες βράδυ ο 
εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. 3 Ύστερα απὀ συνάντηση µε τον Βρετανό Ύπατο Αρμοστή 
στη Λευκωσία Λιν Πάρκερ, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης εἶπε ὅτι ο διαπραγµατευτής της τ/κ 
πλευράς θα πρέπει να εἶναι ἔγκυρος, να ἔχει εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί και να δεσμεύει των κοινότητά του, 
αλλά να τον δέχεται και π Τουρκία. ὃ Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νίκος Κλεάνθους, δήλωσε χθες ὁτι 
η ε/κ πλευρά αντιμετωπίσει '"το ενδεχόμενο να πάμε και να µην βρούμε κάποιο να συνομιλούμε και μάλιστα σε ͵ 
αυτό το στάδιο που εἶναι το λεγόμενο πάρε-δώσε''. ''Δηλαδή, αν πᾶμε μόνοι µας πὼς θα παῖρνουμε, το µόνο ' 
που μπορούμε να κάνουμε εἶναι να δίνουµε'', διότι το πάρε-δώσε δεν μπορεῖς να το κάνεις οὖτε µε την Ελλάδα 
οὖτε µε την Τουρκία". ὁ Κατά την αναχώρησή του το πρωἰ για το Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, ο Τάσσος 
Παπαδόπουλος δήλωσε: ''Να εἶναι ὅλοι βέβαιοι ὅτι δεν πρὀκειται να θυσιᾶσω τα δικαιώματα, των ασφάλεια και 
την τὖχη του κυπριακού Ελληνισμού στο βωμό εἶτε χρονοδιαγραμμάτων εἶτε πιέσεων᾽'. ὁ Η επίλυση κατά τρόπο 
ικανοποιητικό ὁλων τῶν εκκρεμούντων θεμάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εἶναι καΐριας σημασίας 
τόνισε ο πρεσβευτής της Κύπρου στις ΗΠΑ Ευριπίδης Ευρυβιάδης. Σε δηλώσεις του, εκφράζει τις ευχαριστίες 
του, προς τους αμερικανούς βουλευτές, που απέστειλαν επιστολές προς το Γ.Γ. των Η.Ε. Κόφι Ανάν και τον 
υπουρνὸ Εξώτερικών των ΗΠΙΑ Κόλιν Πάουελ µε τις οποῖες εξέφραζαν ανησυχίες ψια ορισμένες πρόνοιες του 
σχεδίου Ανάν. ὁ Δήλωση του Ρώσου υπουρψοὺ Εξωτερικών 3σταον ].αντον για το Κυπριακό: "Ἡ Ρωσῖα 
συνηψορεὶ ὅτι πρέπει να επιτευχθεί Π επανένωση της Κύπρου. Θεωρούμε ὅτι θα ἧταν ιδεώδες µια επανενωμένη 
Κύπρος να ενταχθεί στην Ε.Ε. Εἵμαστε, δε, πεπεισμένοι ὅτι η επανένωση της νήσου πρέπει να επιτευχθεί 
οικειοθελώς, µε όρους αποδεκτοὺς και απὀ τις δύο πλευρὲς οἱ οποίοι θα εἶναι σύμφῶνοι µε τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε.". κ 24/8/2004: Μπούργκενστοκ - Ἐναρξη δεύτερης φάσης συνομιλιών. Δεν 
θα επιτραπεί στους δημοσιογράφους να μεταβούν στο χώρο τῶν συνομιλιών οὗὖτε και για την πρὠτπ συνάντηση. 
 Ο ''Πολίτας'': ''Θἔλω εδώ τις υποψραφὲές σας". Δέσμευση ὅλων των μερών µε υπογραφές που θα θέσουν στο 
τέλος της τετραμεροὺς στο σχέδιο Ανάν 4, επιδιώκουν τα Η.Ε. Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος φαίνεται ότι 
διαφωνεί µε τη θξΐση τῶν Η.Ε. επισημαίνοντας ὅτι την τελική απόφαση θα πάρει ο ἴδιος ο λαός. ὁ 'Ἡ 
Σημερινή"; "Πάμε ψια Καμπ Ντέιβιντ". Σε νξὲο Καμπ Ντέιβιντ προσδοκούν τα Η.Ε. να μετατρέψουν των 
τετραµερή της Ελβετίας, ὁ Σε ειδικἡ τελετή που πραγματοποιήθηκε προχθές στα ψραφεία του Οργανισμού 
Απαψφόρευσης Χπμικών Όπλων (ΟΑΧΟ), π Πρέσβειρα της Κύπρου στην Ολλανδία και Μόνιμη Αντιπρόσωπος της 
Κύπρου στον ΟΑΧΟ Ιωάννα Μαλλιώτπ, υπένραψε εκ μέρους της Κύπρου, Συμφωνία για τα Προνόμια και τις 
Ασυλίες του Ορψανισμοὺ. ὦ Δρακόντεια εἶναι τα µέτρα ασφαλείας που ἔχει λάβει π ελβετική κυβέρνηση γύρω 
απὀ το ξενοδοχειακὀ συγκρότημα Μπούργψκενστοκ. Για την ασφάλεια τῶν επισήμων ἔχουν επιστρατευτεί 60 
αστυνομικοί απὀ τα υπόλοιπα καντόνια της κεντρικής Ελβετίας και 33 άνδρες του ελβετικού στρατού, ενώ 
φίνονται και περιπολίες µε τη βοήθεια ειδικἀ εκπαιδευµένων σκύλων. Ὁ' Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την 
απόφαση τῆς Αρμενικής Γενικής Αψαθοεργψικής Ένωσης (Αιπιεπίαη Οεποταὶ Βοπονο]επί Ὀπίοῃ) που εδρεύει στις 
ΗΠΑ να κλεῖσει το Μελκονιάν πραγματοποίησαν το απὀγευµα στην εἶσοδο της σχολής οἱ μαθητὲς, τα μέλη του 
διδακτικού προσωπικού καθώς και απόφοιτοι του σχολείου απὀ το 1946 μέχρι και το 2008. Οι μαθητὲς έφεραν 
μαύρο περιβραχιόνιο και κρατούσαν πανό µε συνθήματα ὅπως 'Το Μελκονιᾶν δεν εἶναι για πώληση”, "Κάτω τα 
χέρια απὀ το Μελκονιάν"' και "Πωλείται πολιτισμός 78 χρὀνων', κ 25/3/2004: Δριμεία επίθεση εναντίον του 
Επιτρόπου της Ε.Ε. ψια τη Διεύρυνση Γκοῦντερ Φερχόιγκεν εξαπέλυσε από τηλεοράσεως ο τ/κ πγέτης Ραοὺφ 
Ντενκτάς, µε αφορμή δήλωση του Γερμανού κοινοτικού αξιωματούχου ότι δεν εκπροσωπεί πλὲον την τ/κ 
κοινότητα. Σε δηλώσεις σήμερα στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι ΝΤΝ, ο κ. Ντενκτάς εἶπε ὅτι "ο κόσμος δεν 
πρέπει να παἶρνει τον Φερχόιψκεν στα σοβαρᾶ... Ο επίτροπος της Ε.Ε. εἶναι ἕνας τεχνοκράτης που φτάνει στο 
τέλος της θητείας του". 


Απποπεπεασασπσπεικοπε το κκυκκεπαπησοπενσεεεικκσε πει οπωαπιπωτνυπακιπαπακπασκπακπακκαπκηπαπιαπαακππκοππσυπυπαναιασπεπαο αν ππεςποκ τοε σωκζα) 


Τεχνικοί λόγοι µας αναγκάζουν, σ᾿ αυτό το τεύχος να περιορίσουμε τις διεθνείς ειδήσεις αποκλειστικά 
στην Αύπρο. Δεν μπορούμε, ὠστόσο µνα µπν αναφέρουμε το ακόλουθο επεισόδιο»: 


ΙΣΠΑΝΙΑ: Το χιύπηµα της 11/3/2004 και οι εκλοψὲς της 14/3 έθαψαν στην σελίδα 30 µια εἴδηση που, κάτω 
απὀ ἆλλες συνθήκες, θα ψινόταν πρωτοσέλιδο, αν ὀχιίστις ισπανικές, οπὠσδήποτε, όμως, σε πολλές ἄλλες 
εφημερίδες ανά τον κόσμο. Η σελίδα 30, λοιπόν, της ημέρας τῶν ισπανικών εκλογών, µας πληροφορεί: 
«Αστυνοµικός σκοτώνει µε τέσσερεις σφαίρες φούρναρπ στην Ραπιρίοπᾶ της κατεχόμενης απὀ τους Ισπανούς 
Χώρας των Βάσκων. Ο λόψος; Ο ἀπαοὶ Βοιτοοία, 61 ετών, ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΟΥ 
ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ: ΝΟ ΑΙ. ΤΕΗΒΟΒΙΦΜΟ - ΕΤΑ ΝΟΙ Σύµφωνα µε την 
εφημερίδα, εἶχε προηγηθεί λοψομαχία του θύματος µε τον δολοφόνο που συνοδευόταν απὀ την ψυναΐκα του Και 
τον ψιοτου. Η εφημερίδα αποσιωπἀ το ὄνομα του δολοφόνου µπάτσου (ο οποίος «αέθηκε σε διαθεσιμότητα» ενώ 
κρατείται και ο ψιος του). Το άρθρο της «προοδευτικής» (προσκείµενης στην νέα κυβέρνηση του «σοσιαλιστή» 
Ζαραίοτο) Εἰ Ραί προσπαθεί να ρἶξει το βάρος στις «διαφωνίες του θύματος µε την ψυναΐκα του δράστη, η οποία 
δεν αγόραζε ποτέ απὀ τον φοὐρνὸ του». Μόνο σε ελάχιστες αρᾶδες του τρίσιπλου άρθρου αναφέρει ὅτι πο θύμα 
ἦταν πολύ γνωστό στην συνοικία... Ἠταν πατέρας τεσσάρρων παιδιών, δύο απὀ τα οποῖα εἶχαν συλληφθεί τον 
Γενάρη του 1997 κατηγορούμενα για συμμετοχή σε πράξεις βίας στους δρόμους». Ο ὀρος (Ψοἱθποία (α[ο]οια) 
χρησιμοποιείται από τις ισπανικές αρχές ψια ἂν περιγράψει τις ομάδες των νεαρών Βάσκων που σε κάθε ευκαιρεία 
εκτοξεύουν πέτρες και µολότωφ ενάντια στους κατακτητές, πράξεις που η ισπανικἡ «δικαιοσύνη» θεωρεί 
«κακουρφήματα». 
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ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΠΕΝΚΟΦΣΚΙ 


Συνεχίζουμε την δημοσίευση των «μαθημάτων κατασκοπείας» (η. προηγούµενη συνέχεια είχε 
δημοσιευθεί στο τεύχος 244). 





Ἠδη, τα «μαθήματα» ξεπερνούν το «θεωρητικό στάδιο» και γίνονται πιο «πρακτικά» 





οὔτε κἂν ᾿ ἐκίνησε πὴν ον. του «καὶ ο ολο τὴν. ΄ διαδροµήν τ που. να ο. 
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πα Ἡν οχήµατι. µκροῦ. κυτίου, ο 
ρίπττει δέκα- πέντε. σὲντς εἰς τὴν ΙΝέαν δρ καὶ. Εεἴκοσι σέντς: εἰς τὴν ου 
ον. Θς α. τοῦ ο ος Ὃ εν. σημ εἴσοδον"ι καὶ ο. } ας ὃν 





Τὰ ταβὶ δὲν” κάμνουν στάσεις. Ἔπι πλ ση, :ἀπαγορεύεται νὰ σταθµ 
οὐν΄ εἰς. τὰς, 'ὁδούς. ἐπὶ μακρόν, διότι ἡ- κυκλοφορία. εἶναι. πυκνή. πεᾶς παξὶ 
κινοῦνται διαρκῶς. καὶ σταθµεύουν μόνον διὰ νὰ ππάραλάβούν: ἐπιβάτας, ας 
Τὸ ταξὶ δύναται νὰ σταµατήση ὁπουδήποτε. Τοῦτο. γίνεται ἁπλῶς διὰ 
σχετικῆς' κινήσεως τῆς χειρὸς. τοῦ ἐπιβάτου, ἢ διὰ µεγαλοφώνου ἔκφω- . 


νήσεως τῆς λέξεως «ταξί», ὅταν κενὸν τοιοῦτον διέρχεται ο ώ, τοῦ 
ἐπιβάτου: 





ο ὁδηγὸς τοῦ ο ταξὶ- καταγράφει εἷς ἓν ἡμερολόγιον, πὴν᾽ θέσιν εἰς τὴν : 
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ἵπο τ Χρησιμοποιοῦντου εὐρέως. τας ; 


οπ τι κόστος. παρκαρίσµατος αὐτοκινήτου εἰς τὸ κέντρον τοῦ Μανκάταώςὃ ἀνερ-- . 
. σχεται συνήθως. εἰς. ἐ βλ ήσσσν πέντε να Καὶ «πυρμᾶ: εἰς - νο, δολλάριον, το 








“νοτα ος ναα ων, του, ΓΧρησιμοποιῶν τὸ. δημοτικὸν 
Ἱ σύστημα μεταφορῶν. : ο να 


Συνεχίζεται 


Για µιαν ακόμη φορά επαναλαμβάνουµε πως οἱ «κανόνες ασφαλείας 
εἶναι απλά ενδεικτικοί. Το καλύτερο μέτρο ασφαλείας που µπορεί να 
πάρει ο «κατάσκοπος»,-ο «αρομµοκράτηςο ἡ ο οποιοσδήποτε 
καταδιωκόµενος απὸὀ τις αρχὲς, εἶναι ο αυτοσχεδιασμός, ώστε οἱ 
ασφαλίες να µπν μπορούν να προβλέψουντις ενἐρψειές του. 
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Στις 5/4/2004 λήγει η προθεσµία υποβολής προσφορών από τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να 
αναλάβουν την «επιθεώρηση της ποιότητας τῶν συστηµάτων υπερβραχέων δορυφορικών 
επικοινῶνιών (0-Βαπά) της ΚΕΟΕ», δηλαδή της «ειρηνευτικής πολυεθνικής» κατοχικής δύναμης 
στο Κοσσυφοπέδιο. Ο σχετικός διαγωνισμός (δημοσιεύθηκε στις 24/3/2004, δηλαδή πριν καλά- 
καλά «λήξουν» τα γνῶστά αιματηρά «επεισόδια») προκηρύχθηκε από την «Ὑπηρεσία Συστημάτων 
Πληροφοριών Άμυνας - Τµήµα Προμηθειών Ευρώπης» (Ώείεπςε ΙπΓοτπιβί{1οη θΥ5ίεπι5 ΑΡΕΠΟΥ, 
Αοαιἰςέίοπ Ὠἱτεοίοταίε, ΩΙΤΟΟ-Ειτορε, Ὀπιί 4235, Βοχ 375 ΑΡΟ, 5οπιῦᾶοΠ, 6ετΙΙαΠΥ, ΑΕ, 09136- 
5375) του Ὑπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Η «επιθεώρηση» αρχίζει στις 15/4/2004 και τελειώνει 
στις 14/4/2005, ενώ προβλέπεται η (προαιρετική) συνέχισή της για 3 ακόµη χρόνια µέχρι το 2008. 
Σύμφωνα µε τον «τόμο» του διαγωνισμού, οἱ σχετικές εργασίες θα γίνουν στην βάση Οο1επιᾶαἩ 
Βατταοκς, Μαπππείπι (Γερμανία), στην βάση Οαπιρ Μοπίείίὰ (Κοσσυφοπέδιο), στην βάση Οεπιρ 
Βοπάρίεεἰ (Κοσσυφοπέδιο - Πρόκειται για την μεγαλύτερη αμερικανική βάση σε ευρωπαϊκό έδαφος 
µετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου) και στην βάση Οαπιρ ΑΌἱο δεπίτΥ (1.Γ.Δ. 
Μακεδονίας). Θυμίζουμε στους αναγνώστες µας ότι πριν μερικούς µόλις µήνες άρχισε η «από 
αέρος παρακολούθηση του χώρου των Βαλκανίων» (βλ. προηγούμενα τεύχη), ότι από τις 
2/4/2004 η Ρουμανία και η Βουλγαρία (βαλκανικές - κατά «σύμπτωση» - χώρες) γίνονται 
πλήρη µέλη του ΝΑΤΟ, ότι στην Βουλγαρία εντείνοντα! οι συζητήσεις για την εγκατάσταση 
στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στο έδαφός Τῆς... Παράλληλα, η Ρωσσία «εκφράζει την έντονη 
ανησυχία της για την εγκατάσταση βάσεων των ΗΠΑ στα Βαλκάνια (πέραν αυτών που ήδη 
λειτουργούν στα εδάφη της πρώην Γιουγκοσλαβίας)», ενώ οι Ρώσσοι στρατιωτικοί δεν κρύβουν την 
δυσαρέσκειά τους για την εξωτερική πολιτική ποὺ ακολουθεί ο νεοεπανεκλεγείς (στις 14/3/2004) 
πρόεδρος Βλαντιμήρ Πούτιν. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε Τις εξελίξεις στην Μέση 
Ανατολή, Την παταγώδη «αποτυχία» του «Οδικού Χάρτη» (ο οποίος βέβαια δεν σχεδιάστηκε 
για να «ειρηνεύσει» τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς, αλλά μάλλον ΓΙΑ ΝΑ ΡΙΞΕΙ 
ΛΑΔΙ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ), την λυσσασμµένη προσπάθεια «επίλυσης» του Κυπριακού βάσει ενός 

σχεδίου το οποίο ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΞΕΝΩΝ - ΔΗΛΑΔΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ - ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ... Τότε, θα πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά κοντόφθαλµος για να µην 
καταλαβαίνει πως, Κάθε µέρα που περνάει, πλησιάζει η ώρα Της μεγάλης µάχης αυτού 
του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου που έχει αρχίσει εδώ και µιάµιση.δεκαετία. Χαρακτηριστική 
(απλώς) του κλίματος, που επικρατεί στο διεθνές επίπεδο, είναι η είδηση που µας ήρθε, στις 
28/3/2004, από το ρωσσικό πρακτορείο ειδήσεών.ΗΟΒΟΟΤΗ : «Μυστικό όπλο διαθέτει η Ρὠσσία... 
Ο νέος πύραυλος Ρ6-18 (στις µη σλαβόφωνες χώρες, Ε5-Ιδ)... µπορεί να πλήξει οποιοδήποτε 
σηµείο σε οποιαδήποτε ήπειρο του πλανήτη...». Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λογικά. Τα 
όπλα δεν εἶναι, βέβαια, παρά ένα προϊόν. Όπως όλα τα προϊόντα, οἱ βιομηχανίες που Τα 
παράγουν είναι φυσικό να τα διαφηµίζουν, παραπλανώντας έστω κάποιες φορές Τους 
υποψηφίους καταναλωτές τους. Η διαφήμιση αποβλέπει, φυσικά, στην αύξηση Των 
πωλήσεων και επομένως στην αύξηση Των κερδών των βιομηχανιών. Από την δική τους 
πλευρά, οἱ αγορασΤές αγοράζουν το προϊόν για να το καταναλώσουν. Όσο γρηγορότερα Το. 
καταναλώσουν, Τόσο συντοµώτερα θα αναγκαρ[αύν. να Το αντικαταστήσουν, αγοράζοντας 
ξανά και ξανά. Το κέρδος, λοιπόν, εξαρτάται από την κατανάλωση. Στην περίπτωση Των 
όπλων, η κατανάλωση σηµαίνει Την χρησιµοποίησή τους. Έτσι, λοιπόν, Τα όπλα, που 
παράγονται, ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. Το αν διαθέτουν την διαφηµιζόµενη καταστροφική 
ισχύ ή όχι, αποτελεί δευτερεύον θέµα, αν λάβουμε υπ’ όψη µας τον ρόλο Του αριθμού Των 
όπλων (π.χ. : Η Θιθιπίο8β Καταστράφηκε ολοσχερώς από βόμβες συμβατικές, Του είδους που 
εξακολουθεί και σήµερα να παράγεται και να χρησιµοποιείται). Το πρωτεύον θέµα είναι : 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΙΝΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ; 


Φυσικά, το οικονομικό κέρδος δεν εἶίναί΄ ο µόνος λόγος για τον οποίο γίνονται 


οι πόλεμοι. Το" «ψυχολογικό» κέρδος'"κάά ἐπληθώρα άλλων παραγόντων ρυθμίζουν, 
τόσο την κήρυξη, όσο και τον τρόπο διεξαγωγής των πολέμων. Έτσι, οἱ πόλεμοι 
δεν είναι αναπόφευκτοι. Ἄς µην τροµάζουμε, λοιπόν. Ἀπλώς, ας αγρυπνούµε. 6" 


Τεχνικοί λόγοι µας ανάγκασαν νά µην περιλάβουµμε στο σημερινό τεύχος κάποια 
ύλη που είχαμε ετοιμάσει. Ζητάµε συγγνώµην και επιφυλασσόμαστε. 


